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Целью данной работы является исследование электродинамиче- 
ских процессов в частотно-управляемом электроприводе (ЧУЭП) 
методом математического моделирования — в частности, в ре- 
жиме двухтокового динамического торможения с учетом 5-й и 7-Й 
гармоник тока статора асинхронного двигателя (АД). Приведены 
особенности формирования автономным инвертором напряжения 
(АИН) низких частот (0,2—15 Гц) тока статора АД, сопровождае- 
мого дополнительными потерями электроэнергии в ЧУЭП и по- 
явлением пульсирующих моментов на валу АД, вызывающих 
неравномерность движения исполнительного механизма (ИМ) 
рабочего органа (РО) технологической машины (ТМ) в зоне ма- 
лой скорости и усложняющих их позиционирование в заданное 
положение. При неоднозначности сил трения в звеньях подвиж- 
ности ИМ РО и наличии пульсирующих моментов на валу АД 
реализовать программное торможение ЧУЭП без коррекции 
закона движения достаточно трудно. Для решения этой проблемы 
в ЧУЭП авторы предлагают, во-первых, использовать простран- 
ственно-векторную широтно-импульсную модуляцию (ПВ 
ШИМ) с ш-кратной подмодуляцией несущей частоты (НЧ) и без 
подмодуляции в режиме торможения АД. Во-вторых, целесооб- 
разно применить (кратковременно в зоне малой скорости) прин- 
цип вибрационной линеаризации для снижения коэффициента 
трения К до пониженного значения (Кэф) в звеньях подвижности 
ИМ РО за счет микровибрации ротора АД, обусловленной 5-й и 
7-й гармониками тока статора. Таким образом, работа по модели- 
рованию ЧУЭП (в программном пакете МаЧаь + ЗипаШоК) позво- 
лила уточнить влияние 5-Й и 7-й гармоник тока статора АД на 
возможность программного осуществления двухтокового режима 
динамического торможения ЧУЭП при снижении общих потерь 
электроэнергии в зоне малой скорости движения ИМ РО. Кроме 
того, была подтверждена возможность применения в типовых 
схемах АИН — АД предлагаемых решений электроприводов 
мехатронных и робототехнических систем широкого назначения 
с повышенными требованиями к позиционированию. 
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Введение. В производственной практике — например, в промышленных роботах (ПР), манипуляторах, ме- 
таллорежущих станках — могли бы более широко применяться частотно-управляемые электроприводы (ЧУЭП) на 
базе короткозамкнутого асинхронного двигателя (АД), функционирующие по схемотехническому решению [1]: авто- 
номный инвертор напряжения — асинхронный двигатель (АИН — АД). Однако в настоящее время использование 
ЧУЭП несколько ограничено рядом причин [1, 2, 3]. В частности, невозможно обеспечить необходимые механические 
характеристики АД в зоне низких и ползучих скоростей с учетом сил трения в направляющих движения исполнитель- 
ного механизма (ИМ) рабочего органа (РО) технологической машины (ТМ). Известна [4] неоднозначность движущих 
сил ИМ, обусловленная пульсациями результирующего момента на валу АД при квазисинусоидальном питающем 
напряжении статора низкой частоты 0,2—15 Гц. Это ведет к формированию шагового режима вращения ротора, что 
объясняется следующим образом. Множество магнитных полей в статоре АД возбуждаются от гармоник тока — в 
основном, за счет взаимодействия полей 5-Й и 7-й гармоник с основной гармоникой — и вращаются с различными 
скоростями и в различных направлениях [2]. Если рассматривать случайный характер изменения сил трения в звеньях 
подвижности ТМ в совокупности с формированием пульсирующего момента на валу АД, то представляется довольно 
сложным обеспечение заданного режима программного торможения АД. 

Данная статья посвящена проблеме снижения влияния трения в звеньях подвижности на точность позициони- 
рования ИМ ТМ за счет кратковременного использования результирующего (пульсирующего) момента полей 5-й и 7-й 
гармоник тока статора с основной гармоникой в режиме предоконечного торможения АД мощностью до 100 Вт. При- 
нято, что структура ИМ промышленных роботов станочных систем является сложной, и в ней наибольшая интенсив- 
ность микродвижений звеньев наблюдается на частотах собственных колебаний }[„„ изменяющихся от 3 до 50 Гц [5]. 
По мнению авторов, данная задача может быть решена следующим образом. На конечной стадии режима торможения 
АД (например, транспортирующей степени подвижности с электроприводом в системе АИН — АД) предлагается 
формирование пульсирующего момента, изменяющее «эффективный» коэффициент трения звена подвижности ИМ в 
результате применения принципа «вибрационной линеаризации» коэффициента трения [7]. 

Цели исследования 

— Оценка влияния 5-й и 7-й гармоник тока статора частотно-управляемого АД на формирование колебательного мо- 
мента на валу АД. Поиск (методом математического моделирования) условий обеспечения линейности перемещения 
ИМ РО ТМ в области низких частот вращения вала АД. 
— Разработка метода (способа) регулирования момента трения в звеньях ИМ привода ТМ посредством формирования 
и управления амплитудами 5-й и 7-й гармоник тока обмоток статора. Это позволит использовать эффект вибрацион- 
ной линеаризации вращения ротора АД для снижения влияния сил трения и улучшения качества позиционирования 
ИМ при работе ЧУЭП в зоне малой скорости. 

Решение задачи. Для решения указанной проблемы представляется целесообразным следующее. 

— Использовать АИН с пространственно-векторной широтно-импульсной модуляцией (ПВШИМ) и со сту- 
пенчато-программно-перенастраиваемым уровнем несущей [1, 3]. Изменение алгоритма работы ключей АИН (введе- 
ние подмодуляции несущей частоты — НЧ) может обеспечить управляемое формирование выходного напряжения 
АИН повышенной электромагнитной совместимости с коэффициентом несинусоидальности, не превышающим 5 % 
(ГОСТ 13109-97) [2, 3]. 

— Ввести режим подмодуляции НЧ (16-50 кГц). В этом случае можно будет регулировать амплитуду гармо- 
нических составляющих напряжения АД и применить принцип вибрационной линеаризации коэффициента трения в 
звеньях подвижности ИМ. Это важно для повышения равномерности вращения вала АД, движения ИМ в режиме про- 
граммного торможения и позиционирования РО [7, 5]. 

Известно [2], что работа ТМ в повторно-кратковременном режиме сопровождается значительными изменени- 
ями скоростей движения ИМ РО. Это связано с предельно-допустимыми моментами исполнительного двигателя и 
увеличением тепловых потерь. При низких значениях моментов наблюдается увеличение переходных процессов, со- 
провождаемое снижением быстродействия и производительности ТМ. Поэтому выбор продолжительности пуска и 
торможения АД ТМ в каждом конкретном случае требует детального исследования. Режим должен формироваться в 
зависимости от вида нагрузки: регулярная, нерегулярная, изменяющаяся с некоторой кратностью статического мо- 
мента или зависящая от формы графика (двухпериодного или трехпериодного) скоростей [6]. 

Для исследования пускотормозных режимов АД при частотном управлении математическая модель последне- 
го может быть основана на дифференциальных уравнениях обобщенной электрической машины и представлена в 
двухкоординатной системе а и В [1, 4]: 


Карнаухов Н.Ф. и др. Моделирование режима торможения асинхронного двигателя 
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В системе уравнений (1): йи, Ба, йв, в — токи в обмотках статора и ротора по неподвижным относительно 
статора координатным осям © и В; ии, ив — напряжения на обмотках статора по осям а и В; и, '› — активные 


сопротивления ротора и статора соответственно; Ё, [5, [12 —Ш_ индуктивности статора и ротора и взаимная 


индуктивность; Г1, [+2 — индуктивности рассеяния обмоток статора и ротора; р — число пар полюсов статора АД; 


©1 
Ин, 1, а — номинальное относительное входное напряжение питания АД, частота входного напряжения питания; 
О — угловая частота вращения ротора АД; М ‚„(©) — момент нагрузки на роторе АД; Л — момент инерции ротора 
АД; ф — угол поворота ротора. 

В системе Ма@са4 была исследована приведенная в [8] математическая модель АД АИР-50. Ее параметры: 
Рн = 90 Вт (Ре = 93,75 ВА); И =127 В; Х = 50 Гц; Ку = 37,15 Ом; ЕЁ, = 0,102 Гн; К, = 25,69 Ом; Ё, = 0,102 Гн; взаимная 
Г. = 1,69 Гн; н, = 0,00025; Л, = 0,2454-10 кг: м°; 2р = 1. В результате получены графические зависимости фазных то- 
ков (кривые 1, 2, 3 (рис. 1, а) и момента АД (кривая 1, рис. 1, 6)) при переключении (&= 0,12 с) ТОВТ-транзисторов 
АИН с переходом (переключением) от двенадцати рабочих состояний базовых векторов к двадцати четырем (соответ- 
ственно, кривые 4, 5, 6 рис. 1, а) и момента (кривая 2, рис. 1, 6) при формировании квазисинусоидального напряжения 
без подмодуляции несущей частоты. 
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Рис. 1. Фазные токи и момент на валу АД без подмодуляции НЧ 


Анализ зависимостей показывает, что кривые 1, 2, 3 фазных токов статора АД при 12 базовых векторах 
(рис. 1, а) имеют видимые искажения (выбросы) амплитуд, значения которых на 13,6 % превышают уровни амплитуд 
фазных токов (кривые 4, 5, 6), формируемых при 24 базовых векторах. При тех же условиях генерирования фазных 
токов в зависимостях создаваемого момента на валу АД гармоническими составляющими (кривые 1 и 2, рис. 1, б) 
имеет место уменьшение амплитуд выбросов до 46 %. 

На рис. 2 приведены зависимости тех же переходов рабочих состояний АИН (с 12 на 24 базовых вектора) в 
режиме двукратной подмодуляции НЧ, т. е. т = 2. 


Вестник Донского государственного технического университета 2016, №1(84), 87-98 

































































































































































[А М, Н-м 
| 1 Т 2 
0,41 0,32 | 
| 4 5 6 
1 7 | 
0,23 | 0,16 | 
0,05 0 
-0,13 -0,16 
-0,31 \ -0,32 | 
т |2 |8 С ГС 
006 0084 0108 0132 0156 018 0 0048 0096 0,144 0192 024 
а) 6) 


Рис. 2. Фазные токи и моменты на валу АД с двукратной подмодуляцией 


Сопоставление амплитуд токов фаз А, В (кривые 1 и 4, 3 и 6, рис. 2, а) подтверждает уменьшение выбросов 
(от 37 % до 12 %). Это значительно изменяет характер формируемой зависимости момента на валу АД (кривые 1 и 2, 
рис. 2, 6) при снижении всплесков амплитуд момента от 47 % до 23 %. Появление учащенных всплесков уменьшен- 
ных амплитуд на зависимости формируемого момента (за время Д: = 0,24 — 0,12 = 0,12 с) позволяет повысить равно- 
мерность вращения вала АД, плавность перемещения ИМ в зоне позиционирования. Применение 2-3-кратной и выше 
подмодуляции НЧ АИН в ТСВТ-транзисторах сопровождается дополнительными тепловыми потерями. Их можно 
снизить, изменив алгоритм работы 1СВТ-транзисторов. При этом по сигналам датчиков учитывается малое время 
нахождения ИМ РО ТМ в зоне позиционирования. 

В программном пакете МаЧаь + ЗипаНиК была разработана обобщенная модель ЧУЭП [9] для: 
— учета пульсирующих моментов; 
— оценки влияния сил трения на формирование скорости АД; 


— выявления особенностей управления движением ИМ в зоне позиционирования (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема моделирования режима торможения АД в системе АИН — АД 
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Модель содержит следующие блоки. 

АзупсЬтопой$ тасНше — асинхронный двигатель (АД) переменного тока с короткозамкнутым ротором, опи- 
сываемый системой уравнений (1). 

Визе — трехфазный мостовой выпрямитель на диодах с тормозным резистором В и ключом ВтеаКег для 
управления режимом динамического торможения АД. 

Тьгее-Рразе Уоасе Зоигсе — генератор трехфазного напряжения для питания АД. 

Тьгее-РБазе ВтеаКег — трехфазный выключатель для отключения/подключения питающего трехфазного 
напряжения к АД, формируемого блоком ТЬгее-Рвазе Уо[азе Зопгсе. 

ОС УоЦазе Зоигсе — источник постоянного напряжения для формирования постоянного тока в обмотке ста- 
тора АД в режиме двухтокового динамического торможения. 

ВгеаКег1 и ВгеаКег2 — ключи для управления режимом двухтокового динамического торможения АД. 

З{ер1 — блок, формирующий сигнал управления ключом ВгеаКег блока Ви ее. 

Тьгее-РБазе УоНазе боигсе! — генератор трехфазного напряжения для формирования дополнительного 
напряжения питания АД 5-й или 7-й гармоникой. 

Тьгее-РВазе ВтеаКег! — трехфазный выключатель для отключения/подключения к АД трехфазного напряже- 
ния 5-й или 7-й гармоники, формируемых блоком ТЬгее-РБазе Уо[асе Зопгсе1. 

\УаБ, УБс и Уас — блоки для измерения фазных напряжений на обмотках статора АД. 

Меазигетеп(; — блок для измерения и формирования следующих переменных, описывающих состояние АД: 

— Когюг 5рее4 — угловая скорость вращения ротора, рад/с; 

— Баг сштепЕ 1$_а — ток фазы А статора, Ампер; 

— Заюг сштепе 13_Ь — ток фазы В статора, Ампер; 

— Маг сштепЕ 13_с — ток фазы С статора, Ампер; 

— Неснотаспейс {огаце Те — электромагнитный момент ротора, Н\м; 

— Коюг сштепЕ 1а — проекция тока ротора на ось ©, Ампер; 

— Коюг сштепЕ 14 — проекция тока ротора на ось В , Ампер; 


— Баюг сштепЕ 13а — проекция тока статора на ось ©, Ампер; 
— Заюг сштепи 1з_А — проекция тока статора на ось В, Ампер. 


Г055е5-блок предназначен для измерения суммарных электрических (тепловых) потерь мощности и энергии в 
обмотках статора и ротора АД, расчет которых осуществляется в соответствии с выражениями [1, 10, 11]: 
и 
В. = [5 +).п +2. +2) м; 5 = [Ра (2) 
0 


Здесь Рь — суммарные электрические (тепловые) потери мощности; Оэ — суммарные потери энергии в об- 
мотках статора и ротора АД. 

Пиестаюг! — блок для формирования сигнала Коюг Апе (угол поворота ротора АД, рад) путем интегриро- 
вания угловой скорости вращения ротора. 

Гоа4 + уБгайоп-блок — 5-функция для формирования момента нагрузки на роторе АД в функции угловой 
скорости вращения ротора. 

При этом момент сопротивления на роторе АД задается в виде уравнения, например, «вентиляторной» 
нагрузки с дополнением пульсирующей составляющей момента в режиме торможения согласно системе уравнений: 
+К-02, при 9<Е#<1; 


М 
Мо) =‘ (3) 

2 . 
М.-К-О97+Ма-51(01), при 1> 4. 





[6 

Здесь М, — статическая часть момента нагрузки на роторе АД, К — коэффициент трения; Ми — амплитуда 
пульсирующего момента сопротивления, обусловленного микровибрацией ротора АД, вызванной наличием высших 
гармоник в напряжении питания АД в режиме торможения; ©, — частота высшей гармоники напряжения питания 
АД, создающей пульсирующий момент сопротивления. 

ЗипипакК-Р$ Сопуемег — блок, преобразующий безразмерную математическую величину в размерную физи- 
ческую величину (математического значения момента сопротивления на роторе АД в физическое значение в Н м). 
[4еа! Тогдие Зоигсе — блок, формирующий на выходе крутящий момент, пропорциональный значению физического 
сигнала на его входе. 

Зоуег Сопйзиганоп — блок, задающий условия для решения уравнений, описывающих модель в 
МаНаь + Зипайик. 

С1осК1 и С1оск2 — блоки, формирующие текущее время процесса моделирования. 
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То \У’огКзрасе, То У/о!К5расе 1, То У’огКзрасе 2, То УотгКзрасе 3 — блоки, передающие в систему МаЧаБ 
У/огКзрасе рассчитанные в результате моделирования значения угла поворота ротора АД и компонентов тока статора 
И» Ис» На Соответственно. 

Гоа — блок, задающий начальное значение момента сопротивления ротора АД. 

Гоаа1 — блок, задающий режим торможения АД под нагрузкой. 

Мапиа| $ у — блок для переключения режимов торможения АД под нагрузкой и на холостом ходу. 

Зсоре 1, Зсоре 2, Зсоре 3, Зсоре 4, Зсоре 5 — блоки, которые графически отображают осциллограммы сигна- 
лов: момента нагрузки ротора АД; фазных напряжений на обмотках статора; угловой скорости вращения ротора; тока 
фазы а ротора; электромагнитного момента на роторе АД; угла поворота ротора; суммарных электрических (тепло- 
вых) потерь энергии и мощности в обмотках статора и ротора АД. 

Сраг: — блок, управляющий работой других блоков модели с учетом сигналов угловой частоты вращения ро- 
тора © и текущего времени моделирования &, формирует следующие управляющие сигналы: 


0, 0<1< 0,5; 

1, 0,5 <#<1; 

2, 1>1и 0,01-0„ <9<01.Он; 
3, 1>1и 0 <0,01-О 1; 


оааСопно [ = 


0, #> 
ШтгееР5сопо[ = (4) 
1 0<1<[ 


0, 011 ми #1>Т1и О <0,01.Ок; 
1, 1>1Ти О>0,01-Он; 


АсР5сопто[ = 


1 0<1<1 ли 1>1и О<0,01.Ок; 
0, 1>1и О>0,01-Ок; 


4с5Р1 = 


0, 011 или Е>Ти О <0,01-Ох или 1>1и 0 >01.Он; 
Ъ 1>Ти 0,01-0, <О<01-Он. 


Диапазоны изменения характерных параметров уравнения (4) выбраны в соответствии с тахограммой 
О =Е 5), приведенной на рис. 4. 
От 
00 
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Рис. 4. Тахограмма угловой скорости АД на расчетном участке торможения 


В процессе регулирования скорости и положения ИМ используются сигналы обратных связей по регулируе- 
мым переменным, обеспечиваемые соответствующими измерительными устройствами с целью управления скоростью 
ИМ РО в функции пройденного пути. 

Для повышения производительности ТМ можно программно исключить промежуточные формирования ско- 
рости движения (перемещения) ИМ РО (точки 1, 2, 3 тахограммы, рис. 4). Это связано с возможностями СУ по обес- 
печению непрерывного изменения скорости АД в режиме, например, программного двухтокового динамического 
торможения при прохождении ИМ пути (а +Ъ + с). Такой режим торможения АД в совокупности с работой АИН на 
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базе ПВШИМ позволяет реализовать допустимые ускорения (разгона — торможения) без ударов в кинематике ИМ 
ЧУЭПТМ до точек 4, 5, когда такое торможение еще осуществимо [10]. 

С учетом длины участка (4 +е+ Е), соответствующего точкам 3, 4, 5, 6, 7, (линейная зависимость К2), ско- 
рость торможения можно определить согласно выражению [1, 6, 12]: 


Олоп = /2Мт-Аа /Ли-Ко, (5) 


где Олоп — допустимая скорость торможения по условиям прочности конструкции исполнительного механизма, 
Мт = Мти„х — максимальное значение динамического момента торможения; Лт — момент инерции ИМ ЧУЭП, приве- 





денный к валу АД. 
Приращение пути при постоянном тормозном моменте из (5) составит [1, 12]: 


02.К; 


Аа =Уп. =Ь.02. (6) 


и 


Здесь О, — начальная скорость торможения, К; — коэффициент пропорциональности между углом пово- 


рота вала двигателя ф, и перемещением (рад/рад, м/рад). 
Если принять Уп = сопзё в (5) и (6), то ожидаемое значение Ла связано с формированием тормозного момен- 


та Мт как параметра, зависимого от изменяющегося значения момента трения в подвижных звеньях ИМ в зоне малой 


и ползучей скорости движения ИМ. 

Известно [6], что тахограмма участка 3—7 движения ИМ существующих станочных систем в указанной зоне 
скорости может быть реализована по-разному — кривыми К], К2, КЗ, зависимыми от инерционной составляющей 
Уп (кривая КТ), от момента трения и скорости в виде экспериментальной кривой КЗ или линейной зависимости К2 


(для идеального случая). 

Неоднозначность момента торможения М, в зоне 3—4—5—6-—7 затрудняет точное определение значения Ла по 
соотношению (6) из-за нестабильности момента трения М», и сопровождается снижением точности позиционирования 
ИМ РО. 

Для измерения длины участка © (точки 4—5) в СУ ЧУЭП дается оценка фактической скорости движения и по- 
ложения РО посредством датчиков (инкрементальный энкодер ОК$60 фирмы $1СК; интерфейс — ТТГ/В $422; коли- 
чество импульсов на один оборот — 8192). Это позволяет осуществить в модели программное регулирование ампли- 
туды 7-й гармоники (участок 5—6), а на участке 6-7 — амплитуды 5-й гармоники с целью создания микровибраций 
ротора АД и получения эффекта вибрационной линеаризации [4] коэффициента трения на малое время в нелинейной 
механической системе. 

Введение дополнительной микровибрации в звене подвижности ИМ от АД позволяет уменьшить значение 
эффективного коэффициента трения (Кь<К) в транспортирующем звене подвижности, что подтверждают теоретиче- 
ские [7] и экспериментальные исследования [13]. 

При моделировании режимов работы ЧУЭП использовались следующие значения параметров для блоков мо- 
дели. 

1. АзупсВгопои$ пасте (параметры АИР-50 А2). 

2. Код $-функции, реализуемой блоком Гоа4 + угайоп: 

Рапсйоп 1оа4 = зе оад(сотапаГ.оа4,отегалогаие) 

%содезеп 

Ут = 315; % Мопшашауа сКого$ 

(ап_зе{ = 20*югаие/ 100; (ап_ЕлсНоп = З*югаие/100; 

]юа4 =0; 

И (сотапаГоаа4 == 1) 

1оа4 = ‘югаме + 1аи_Ё1сНоп*отега*отега; 
епа (сотапаГ.оаа == 2) 

1оа4 = ‘югдие + 1аи_Ё1сНоп*отеса*отеза + 
5*(аи_5е2*511(2*р1*250*0; 

%]оа4 = 1ам_асНоп*отега*отега; 

Ета ШсотапдГоаа == ЗЛюа4 = 0; епа 

3. Тьгее-РБазе УоНазе Зопгсе: амплитудное значение напряжения — 179,61 В; фаза напряжения — 0 эл. град; 
частота напряжения — 50 Гц. 

4. ТЬгее-РЬазе УоНазе бопгсе: амплитудное значение напряжения — 0,2:24 В для 5-Й или 0,13:24 В для 7-й 
гармоники питающего напряжения; фаза напряжения — 0 эл. град; частота напряжения — 250 Гц (5-я гармоника) или 
350 Гц (7-я гармоника). 
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5. Блок Впд?ее: К (сопротивление ) — 10 Ом. 

6. Блок Г.0$5ез: Кг (активное сопротивление обмотки фазы ротора) — 25,69 Ом. 

7. Блок Г.055ез: Вз (активное сопротивление обмотки фазы статора) — 37,15 Ом. 

8. Блок [.083ез: (Маф ЕипсНоп 1, 2, 3, 4) шисНоп — запаге (и?). 

9. Блок Г.оад: сопзапЕ уаше (—0,0001 Нм). 

10. Блок Зер1: бер Ише — 1; ша! уаше — 0; па] уае — 1; затр]е ите — 0. 

11) Блок Гоаа1: сопзбапЕ уаше (—0,0001 Н-м). 

В остальных блоках схемы, изображенной на рис. 3, используются значения параметров по умолчанию. Время 
моделирования составляет 1,4 с. 

На рис. 5 приведены зависимости, полученные при моделировании электромеханических процессов в АД 
ЧУЭП для режима разгона (временной участок 1, 1; = 0,05 с) и поддержания скорости (временной участок 2, 1, = 0,35 с) 
с моментом нагружения, равным моменту трения звеньев ИМ, принятым равным М; = М, = 0,07 Нм. 
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Рис. 5. Угловая частота ротора (а), ток статора (6) и электромагнитный момент АД (в) 
в функции от времени (с подмодуляцией т = 4) 














Пуск АД сопровождается «бросками» формируемых значений: 

— максимального тока фазы статора [„=1,5 А; 
— максимального момента двигателя М). 

При этом частота вращения ротора увеличивается от 0 до © = 300 рад/с с перерегулированием с не более 8 %. 

На временном участке 3 (1; = 0,02 с) осуществляется наброс статического момента АМ. = 0,155 Н-м в соответ- 
ствии с выражением (3), что вызывает рост тока [‹ и просадку частоты вращения вала АД с 300 рад/с до 245 рад/с. Со- 
стояние такого режима АД сохраняется на временном интервале 4 (1, = 0,48 с). 

На участке 5 (15 = 0,06 с) с переходом на участок 6 приведены изменения контролируемых параметров АД, ко- 
гда при 1 = 1 с моделируется процесс выключения АИН по формированию 3-фазного напряжения питания АД и кри- 
вой выбега (при одновременном отключении момента трения) ИМ ТМ. 

Математическое моделирование с использованием разработанной модели (рис. 3) позволило уточнить влия- 
ние пульсаций электромагнитного момента АД, создаваемого 5-й и 7-й гармониками питающего напряжения, на ко- 
эффициент трения в звеньях подвижности ИМ при торможении ЧУЭП для различных значений момента инерции 
нагрузки, приведенных к ротору АД. Для этого на участке 6 при скорости Ув = 0,1: О@%, движения ИМ (рис. 5) допол- 
нительным генератором ТЬгее-РБазе УоНазе Зопгсе! формировалось трехфазное напряжение амплитуды и частоты 
гармоник питания (И,) АД: 
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— 5-й — 20 %отИ,, 250 Гц; 
— 7-й — 13 %отО,, 350 Гц. 

Измерения угла поворота ф ротора осуществлялись от начального момента времени до полной остановки АД. 
Далее этот угол сравнивался с углом поворота фо, измеряемым при отсутствии в напряжении питания АД 5-Й или 7-Й 
гармоник на участке торможения: 

Аф=Ф- фо. (7) 

Измерения разности углов поворота Аф проводились при /и нагрузки ЧУЭП, изменяемых от номинального 
значения /], до десятикратного — 10./„, а также для случая торможения АД в режиме холостого хода и под нагрузкой. 
Полученные зависимости Аф в функции от Л, (для случая питания АД напряжением 5-й или 7-й гармоники в режиме 
торможения под нагрузкой и на холостом ходу) представлены на рис. 6. 


ТР. ЗИ ИИ 


го 
вы 
ры 
Ты 
== 


ам 


——=5 





245 4,91 7,36 9,82 12,27 14,12 17,18 19,63 22,09 24,54 


Рис. 6. Зависимости разностей угла поворота ротора АД при изменении гармонических составляющих тока статора 


Зависимости пронумерованы соответственно моделируемым режимам работы ЧУЭП: 

1 — при торможении без нагрузки (в режиме холостого хода) и пульсирующем электромагнитном моменте, создавае- 
мом 5-й гармоникой; 

2 — при торможении с номинальной нагрузкой и пульсирующем электромагнитном моменте, создаваемом 5-й гармо- 
никой; 

3 — при торможении без нагрузки (в режиме холостого хода) и пульсирующем электромагнитном моменте, создавае- 
мом 7-й гармоникой; 

4 — при торможении с номинальной нагрузкой и пульсирующем электромагнитном моменте, создаваемом 7-й гармо- 
никой. 

Анализ зависимостей 1, 2 (рис. 6) показывает, что наличие 5-й гармоники (амплитуда 20 %, ток статора [., ча- 
стота 250 Гц) формирует дополнительный момент на валу АД, обеспечивающий эффект вибрационной линеаризации 
коэффициента трения в звеньях подвижности ИМ. Это подтверждается увеличением Дф от 0,01 до 0,047 рад при из- 
менении инерционной составляющей. Зависимости 3, 4 получены при моделировании режимов торможения АД в ана- 
логичных условиях по задаваемым параметрам, но при наличии в токе Г, статора 7-й гармоники (амплитуда 13 %, ча- 
стота 350 Гц). В этом случае введение дополнительной микровибрации момента на валу не является достаточным по 
уровню, чтобы обеспечить эффект вибрационной линеаризации коэффициента трения в звеньях подвижности ИМ. 
Наибольшее изменение параметра Аф наблюдается в диапазоне от 0,00025 рад до 0,0055 рад в режиме торможения на 
холостом ходу и уменьшается при номинальной нагрузке (кривая 4). 

На рис. 7 приведены зависимости суммарных электрических (тепловых) потерь мощности и энергии в обмот- 
ках статора и ротора АД, полученные в соответствии с уравнением (2) при включении измерительного блока [0556$ и 
режима подмодуляции выходного напряжения АИН. 
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Рис. 7. Суммарные тепловые электрические потери энергии в обмотках статора и ротора АД (а) и 
суммарные тепловые электрические потери мощности (6) в функции времени (с подмодуляцией ш = 4) 


Выводы. Анализ полученных в результате моделирования режимов АД ЧУЭП при работе в зоне малой и пол- 
зучей скорости перемещения ИМ ТМ позволяет сделать следующие выводы. 

1. Случайное влияние сил трения в звеньях подвижности ТМ в зоне малой скорости перемещения ИМ можно 
уменьшить за счет регулирования амплитуды 5-й гармоники тока статора на стадии предоконечного торможения АД, 
создавая режим желаемой микровибрации вала АД. 

2. Эффект вибрационной линеаризации коэффициента трения в звеньях подвижности ИМ обеспечивается 
программным управлением АИН с ПВШИМ и ступенчатым изменением несущей частоты в режиме подмодуляции 
выходного напряжения АИН. 

3. Посредством коррекции угла поворота вала АД можно установить программируемый выбег ИМ при тор- 
можении АД ЧУЭП и повысить точность позиционирования рабочего органа ТМ. 

4. Разработанная модель ЧУЭП в программном пакете МаНаь + ЗипиаНиК позволяет выполнить исследования 
по оценке суммарных электрических потерь в АД для предполагаемых режимов работы ЧУЭП с учетом и без учета 
5-й и 7-й гармоник тока статора. 
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